LES ROSES. 



ROSA INDICA. 

• (FRAGRANS.) 

R. Germinibus globosis pedunculisque subhispidis; foliolis ovato- 
acuminatis, argute dentatis; petiolis aculeatis; caule aculéis subrecUs, 

sparsis; caljcibus subintegris. (N). 

R. ( Indica odorata ) germinibus globosis; peduncuhs Icevitei 

hispidis, glabrís nitidis; scepeflorens; foliolis oblongis, acutis, dentatis, 

glabris nitidis; caule viridi nítido; spinis sparsis. Andrews Roses. 

LE ROSIER DES INDES ODORANT. 

( Vulg. Bengale a odeur de thé .) 

description. 

Les tiges de ce Rosier , qui s’élévent á douze ou quinze 
pouees, rarement á deux pieds, sont armées d’aiguillons rou- 
geátres, épars, et presque droits. Les feuilles se composent de 
trois ou cinq folióles ovales, aigués, glabres, finement den- 
tées, un peu colorees en dessous, portees par un pétiole garni 
de quelques petits aiguillons recourbés. Les fleurs, tres- 
grandes, souvent du diamétre de plus de deux pouees et demi, 
penchées, d’un blanc tirant sur la couleur de cliair, et cotnme 
transparentes, sont supportées par des pédoncules legerement 
hispides. La corolle est composée de plusieurs rangs de pe- 
tales irrégulierement échancrés au sommet. Lovaire, globu- 
leux, et les lobes du cálice presque toujours entiers, sont 

lisses et glabres. 

Cette Rose se trouve figurée dans la prendere livraison de la 
Monographie d’ANDREws. 

































































































































































































